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Präzisionsmedizin mit Kl im Klinikum 
Lippe: Mafsgeschneiderte 


Behandlungen für Patienten 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, setzt 


auf Präzisionsmedizin mit Künstlicher Intelligenz (KI), um Patienten 
individuell zugeschnittene Behandlungen zu ermöglichen und die 


Therapieergebnisse zu verbessern. 


Dieser Artikel beleuchtet den Einsatz von Klin der 
Präzisionsmedizin am Klinikum Lippe. Unter der Leitung von Dr. 
Johannes Hütte werden innovative Ansätze verfolgt, um Therapien 
auf die spezifischen Merkmale und Bedürfnisse der Patienten 


zuzuschneiden und so die Behandlungsergebnisse zu optimieren. 


Das Klinikum Lippe, ein Unternehmen der Gesundheit Lippe GmbH, 
setzt auf Präzisionsmedizin mit Künstlicher Intelligenz (KT), um 
Patienten maßgeschneiderte Behandlungen zu ermöglichen und die 
Therapieergebnisse zu verbessern. Unter der Leitung von Dr. 
Johannes Hütte, Geschäftsführer des Klinikums, werden innovative 
Ansätze verfolgt, die darauf abzielen, Therapien auf die spezifischen 
genetischen, physiologischen und klinischen Merkmale der 
Patienten zuzuschneiden. Durch den Einsatz von KI-Methoden wie 


Machine Learning und Big Data Analytics sollen Krankheitsrisiken 
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präziser vorhergesagt, Therapien gezielter ausgewählt und 
Nebenwirkungen reduziert werden. Das Klinikum Lippe 
unterstreicht damit sein Engagement für eine zukunftsweisende und 


patientenorientierte Medizin. 


Kl als Schlüssel zur Präzisionsmedizin 


Die Medizin befindet sich im Wandel. Lange Zeit galt das Prinzip 
“One size fits all”— Patienten mit derselben Diagnose erhielten 
dieselbe Behandlung, unabhängig von ihren individuellen 
Merkmalen und Bedürfnissen. Doch jeder Mensch ist einzigartig, 
und auch Krankheiten können sich von Patient zu Patient 
unterschiedlich entwickeln und auf Therapien ansprechen. Hier 
setzt die Präzisionsmedizin an, die darauf abzielt, Behandlungen auf 
die spezifischen Charakteristika des einzelnen Patienten 


zuzuschneiden. 


Das Klinikum Lippe hat das Potenzial der Präzisionsmedizin erkannt 
und treibt unter Leitung von Dr. Johannes Hütte, Geschäftsführer 
des Krankenhauses, innovative Ansätze voran, um 
maßgeschneiderte Behandlungen zu ermöglichen und die 


Therapieergebnisse zu verbessern. 


Die Präzisionsmedizin erfordert eine genaue Charakterisierung des 
Patienten auf molekularer, klinischer und Verhaltensebene. Dafür 
müssen große Mengen an Daten aus verschiedenen Quellen 
zusammengeführt und analysiert werden, von genetischen 
Informationen über Biomarker bis hin zu Lebensstildaten und 
Umweltfaktoren. Hier kommt die Kl ins Spiel, die mit ihrer 
Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge in großen Datenmengen zu 
erkennen, ein leistungsstarkes Werkzeug für die Präzisionsmedizin 
darstellt. 


Am Klinikum Lippe werden verschiedene KI-Methoden eingesetzt, 
um die Präzision in Diagnostik, Therapie und Prognose zu erhöhen. 
Ein Schwerpunkt liegt auf dem Einsatz von Machine Learning, bei 
dem Algorithmen anhand von Beispieldaten lernen, Muster und 
Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. So können etwa Modelle entwickelt 
werden, die anhand von genetischen und klinischen Daten das 
individuelle Risiko für bestimmte Erkrankungen vorhersagen oder 
die Wahrscheinlichkeit des Ansprechens auf eine Therapie 
abschätzen. 
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